HELENA z CZAJKOWSKICH 


żona Agenta handlowego, 


przeżywszy lat 26, po długich cierpieniach, opatrzona SS. Sakramentami, 
zmarła dnia 25 Lipca 1888 roku. 
W smutku pograżony maz wraz z córeczka, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 


Publiczność na pogrzeb, który odbędzie się w Piątek dnia 27 Lipca b. r. o godzinie 4 popołudniu 
z domu pod Nr. 15 przy ulicy Basztowéj. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pekalski. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


